TEODORA CZAICKA 


przeżywszy lat 21, opatrzona SS. Sakramentami, po długich cierpieniach w d. 25 Października 
1884 r. zasnęła w Panu, 


Wyprowadzenie zwłok nastąpi w Poniedziałek dnia 27 bm. o godz. 4 popołudniu z domu pod J. 21 przy ul. Sławkowskiej, 
na które stroskana rodzina Krewnych, Przyjaciół i pobożną Publiczność zaprasza, oraz na 


„ NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


J 


Y: 


OPE EA zdań 3 
w sebete dnia + Listopada o godz. 10 rano w Kościele 00. Reformatów odbyć się mające. 


W drukarui A. Koziańskiego w Krakowie. 


